72. Kettenleiter.
219
im unteren Bereich die Stromleitung hauptsachlich durch die Win-dungen, im oberen hauptsachlich quer zu den Windungen durch die parallel geschaltete Kapazitat K erfolgt/
Wie bei der verlustfreien Leitung erhalt man auch hier stehende Wellen, wenn durch die Spule keine Energie iibertragen wird. Z. B. entsprechen der of enen oder der kurzgeschlossenen Leitung hier die Falle der am Ende ieolierten oder der geerdeten Spule, deren An-fang an einen Pol der Stromquelle angeschlossen ist, deren anderer Pol geerdet ist. Die an beide (isolierte) Pole der Stromquelle angeschlossene Spule kann dann aus zwei am isolierten Ende hinter-einandergeschaltete halbe Spulen " zusarnmengesetzt gedacht werden, vondenen die eine am Anfang an die Spannung -\- l<$a, die andere am Anf ang an. —| «po angeschlossen ist.
Setzt man fur den unteren Frequenzbereich
wo   das Winkelmafi 6 =
LC
ist, ferner
und
HO wird
©in v x =• ©in jbx = j sin 6x ,
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Bei isoliertem Ende (x — T) ist gj—0 und aus der zweiten Gleichung
%aZ = j%atgbl.......(276)
Hiermit
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Z
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(277)
Diese Gleichungen gelten,  wie   angegeben,   auch  fur die  an beiden Enden angeschlossene Spule, wenn x = l die Spulenmitte ist. Aus 276 folgt, dafi
=0    ist Mr   bl=n,    2n,  usf.
und
7i    3 n = ~2' "2 '  usf-
Je nach der Frequenz   ist im ersten Fall   (Klemmenstrom = 0)   die verlustfreie   Spule   in   Stromresonanz,   im   zweiten   in   Spannungs-befolgen ein Ex-ponentialgesetz. 3 wir(^ imaginar und entspricht einer Reaktanz.
